374 Gal , Einw. d. Ghlors auf wasserfreie Essigsaure . 


Ueber die Einwirkung des Chlors auf was¬ 
serfreie Essigsaure; 
nacli H. Gal *). 

Bei mehrstundigem Einleiten von trockeneni Chlorgas in 
wasserfreie Essigsaure, die in einer Retorte bei 100° erhalten 
wurde, destiliirte eine Fliissigkeit fiber, welclie aus Chlor- 


*) Im Ausz. aus Compt. rend. L1V, 570. 
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acetyl C 4 H a Oj>Cl und etwas unveranderter wasserfreier Essig- 
saure bestand. In der Retorte blieb Monochloressigsaure 
C 4 H a C104. Die wasserfreie Essigsaure werde also durch Chlor 
bei 100° gespalten gemafs der Gleichung : 

C 8 H 6 0 6 + 2 Cl = C 4 H 3 C10 4 + C 4 H 3 O g CL 



